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Fostul lider al PPCD lurie Roșca are interdicţie de a intra pe teritoriul României pentru următorii 
trei ani. Roșca: „Așa că revin acasă” 


Ne puteţi urmări și pe Telegram, unde publicăm investigaţii și cele mai importante știri ale zilei: 
https://t.me/zdgmd 


ZDG.MD 


VIDEO/ Fostul lider al PPCD lurie Roșca are interdicţie de a intra pe teritoriul 
României pentru următorii trei ani. Roșca: „Așa că revin acasă” 
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Loredana GP 
S-au terminat clovnii din România? Fac export și de la fraţi! 
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2y Like Reply 


Silvia Godoroja 
Interdictie pe viata fiindca nu e si nu a fost roman vre-odata. Pacat ca am sustinut 
asa indivizi, care au mintit si tradat. Tradarea nu se iarta, da minciuna nici atita. 
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Oleg Racovit 
Trădător de neam și ţara.....un gunoi politic ce a minţit așteptările multor tineri 


2y Like Reply 50) 


Evilyna Vlad 


2y Like Reply 20 


Bantea Denis 
Pe viață ar merita,3 ani e foarte foarte puţin la cît rău a făcut Moldovei. 


2y Like Reply O 


Titu Albu 
Acest nemernic și nesimţit Roșca și-a trădat neamul pentru interesele sale proprii.El 
este lingăul de fund a lui Voronin. 


2y Like Reply "O 


Grădinaru Stanislav 

Cât de mult seamănă cu Poligraf Poligrafovici ... ah, da: 

- Foarte bine a procedat organele administrative ale României, doar un lucru a greșit 
- termenul este foarte mic. 


2y Like Reply 50) 
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Viorel Cavca 

Ce e de zis de altceva daca pe mine un simplu muritor m-a vundut celora care 


faceau faradelegi! El un sef de partid si vicepresedinte de Parlament! Halal! li pot 
spune in privat! Mai scump avea ceva decit interesele nationale! 


2y Like Reply Edited 302 


Victor Verbeniuc 
La așa mărlani ca tine eu iasi pune Interdicţie in satul tău natal pe viața, 


2y Like Reply 50) 


Nadia Tugui-Munteanu 

Asa le trebuie la toţi idioţii care și-au bătut joc de acest popor și ne-a vindut pe 2 
bani comuniștilor. 

Roșca nu va fi iertat nici după moarte cit rău a făcut acestui popor. E iuda în carne și 


2y Like Reply 102 


Valyk Ivanov 
Interesant , magarul asta macar citeste ce parere are poporul despre el? Nea vandut 
comunistilor din prima! Mizerie!!! 


2y Like Reply s0 
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Elena Prisacari 
Cita lume a dus in eroare , timp pierdut ,chtueli de transport la cele mitinguri , ca 
pina la urma sa dovedit a fi tradator de neam 


2y Like Reply O 
Vasile Balan 

3 ani de interdicţie e floare la ureche... Meriţi altceva, nemernicule... 
Patriot... 

Mai trădător al neamului ca tine nu există în ţară asta...... See more 
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Raisa Chistruga-Melnic 
Ai scuipat in ochii oamenilor care te-au crezut si te-au votat si pe urma te-ai vindut 
si ai plecat „acum cui mai trebuiesti sezi acolo ca-ti sta bine 


2y Like Reply s0 


Lidia Cebotari 

Așa e corect !!!Asa si trebuie sa fie !!!O maimuța alt de tine care stătea cățărat in 
copaci si o făceai pe eroul „dar te -ai arătat sa fii luda ,Tradatorule !!!Trbuie sa -ţi 
interzică pe viaţa sa inti pe teritoriul României !!! Locul unde ar ... See more 


2y Like Reply 270 


Nina Paduraru 

Stătea atârnat ca dracu prin toţi copacii până a obţinut ce-și dorea, apoi a uitat de 
promisiuni și sacrificiile celor care au crezut în el cu adevărat. Un trădător mârșav și 
meschin 
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Victoria Lungu 
MULTI IAU LINS SI ACESTUIA TALPILE! 11! 


2y Like Reply Ss 


Tamara Munteanu 
Daca proceda ca un barbat al neamului poate ca Moldova azi nu se afla in saraciea 


cea mare dar a procedat ca un adevarat tradator 
2y Like Reply s0 


Parascovia Grosu 

Pe tine tradatorule ar trebui și din ţara să te scoatem ca pe luda.Noi am esit în peată 
și urlam,dar tu primeai banii cu ciomadanul de la ruși să faci dezordine.România ar 
trebui să-ţi i-a cetatania pe viață.IUDA 
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lulian Gangan 
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Săm Bote 

Poate reeditează cartea despre îndeletnicirile sale... 3 
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Aliona Casiadi . Follow 
A terminat de numărat antenele 5G în Moldova și s-a pornit spre România :- 


2y Like Reply 690 


Ana Lopatiuc 

Dar nu umblam cu totii la proteste,la Frontul Popular...noi naivi „creduli...dar ei se 
catarau prin copaci si strigau.....jos....cutare...Cît de tare ne-a dezamagit ..apropo .era 
mare activist si Vasile Nastase pe atunci cu el...si altii.. 


2y Like Reply Edited 230 
Vitalie Golban 

Lui luda-Roșca ar trebui sai retraga si cetatania! 

2y Like Reply 40 

Misa Duca 


Bravo fraţilor nici un trădător de neam nu merita sa calce pe pamint Rominesc. 
2y Like Reply Edited 41 O 
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lurie Rusu 
Să se ducă la Dughin în Rusia că tare î-l m-ai lua în seamă. 
2y Like Reply s0 


Cobzac Victor 
Vine să formeze un nou partid,ca la Moldova. 


2y Like Reply 590 


Tatiana Ceban 
Sa stea intre vame, nici în Moldova sa nu vina, trădătorii afara... 
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Andrei Brașoveanu 
Sper că nu aţi uitat de mega kidosul care l-a făcut la începutul anilor 2000. 


2y Like Reply 30 


Stan Constantin 
Nici un trădător de neam sa numai fie primit în ROMANIA 
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2y Like Reply 70 


lulia Lungu 
Foarte bine, așa trebue la toți hoţii și trădătorii care sunt împotriva României și 


vorbesc urit,. 
2y Like Reply 280 


Tatiana Vasluianu Taranu 
Eu si in Moldova i-as interzice sa stea... Nemernicul a tradat speranta unui popor 


intreg.. 
2y Like Reply 260 


Cretu Petru 
„ u «Pe viaţă ar trebui.Este cel mai mare trădător a naţiei românești. ** 
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Elena Bostanaru 

A spulberat idealurile moldovenilor patrioti... 

Nu o sa uit nici odata lacrimile de pe obrazul unui om in varsta de 82 ani, care 


regreta amarnic ca si-a dat ani de-a randul votul pentru acest partid... 
care mai apoi s-a vandut si a uitat ce a promis oamenilor. 
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Mihai Sandu 

La toţi hoţii cu cetăţenie română să le fie retrase Cetăţenia 
2y Like Reply 31 O 
lo Neaga 


Revine la Tiraspol? 
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Gu Igor Rogai 
luda,multumita tradarii lui Rosca, Moldova so inamolit in saracie... 
2y Like Reply 40) 


Nicolae Grejdieru 
I-l criticaţi, dar el e gros la piele, la el nu va ajunge. 
Bravo Romănia. 
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Stefan Bors 
iuda la Sahalin 
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Prihodco Dina 
Foarte frumos din partea ROMANIEI!Așa să se procedeze cu toți trădătorii ... 
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Mihail Mariana Tailor 
Deportat în siberia. 
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Dan Simion 

Din cauza dragostei ce i-o porţi Țării tovarășe roșca. Oare cât să-ţi mai rabde 
aberaţiile. 
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Liubovi Gramciuc 
Numai 3 ani la tradatori? Pe viata trebue..... 
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Olga Ionel 
Tradatorul NEAMULUI ROMANESC , STALINISTULE „SOCIALIST ,ETI VALIZA SI 
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ZDG chiar credeti ca pe cineva il intereseaza soarta acestui individ. 
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3 Viorica Graur 


BRAVO România. Ne-a pus la Pamiînt, trădat, vindut și speranţa le-a luat-o la 
mulţi,mai ales noi cei de la sudul Moldovei. Amu pe 3 ani, după 30 ani. Să se ducă 
cu Voronin în Camceatca. 
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& Vitalie Ungureanu 
Ar trebui și javrele socialiste „comuniste sa aibă Interdicţie pe viața 
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LU] Radu Lungu 


Eu nu inteleg pe cine il mai intereseaza hoitul acesta ? Care e motivul ca in citeva 
ore de la aceasta intimplare, toate redactiile se apuca de trimbitat despre asta ? 


2y Like Reply Edited 460) 


View all 5 replies 


&) August Sextilis 


Să fie huiduit și alungat pretutindeni. 
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&) August Sextilis 


Cât de bine că a fost pedepsit pentru trădare macar acum. 
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